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ANTONI PUCHAŁA 


b. majster kowalski, obywatel m. Krakowa 


przeżywszy lat 60, zmarł nagle dnia 5-go listopada 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 63 przy ul. Szlak do kościoła parafialnego św. Floryana 

nastąpi w piątek dnia 7 b. m. o godzinie g-tej rano, a po odprawionem tamże Nabożeństwie 

wprost na cmentarz — na które-to smutne obrzędy stroskana żona, siostrzenice z mężami 
i bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


